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青海 新 盖 螨 属 三 新 种 记述 
(里 螨 目 : 蔷 螨 科 ) 
kA ii HE 


(中 山 医学 院 寄生 虫 学 教研 室 》 《青海 省 地 方 病 防治 研究 所 ) 


1982 年 采 到 一 些 盖 螨 , 经 鉴定 为 三 新 种 , 现 描述 如 下 。 文 内 量度 单位 均 为 微米 。 新 种 
和 模式 标本 保存 于 青海 省 地 方 病 防治 研究 所 。 
BR ste Neotrombicala microides 新 种 (图 1 一 4)。 








图 1 一 4 (RE Neotrombicula microtdes sp. nove 
LKA: 左 为 腹面 , 右 为 背面 ”2. 盾 板 和 眼 3. 蜂 体 ; 左 为 背面 , 右 为 腹面 4. 足 [一 HI 
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鉴别 特征 本 种 与 田鼠 新 羡 螨 V，mierow Ewing (1928) 近似 。 但 本 新 种 盾 板 各 部 测 
量 均 较 大 ，ASB 显著 大 于 PSB， 感 器 基 位 于 后 侧 毛 水 平 线 之 后 ， 感 器 KHER, PW/sD 
= 1.53, HERS , 腹 毛 显著 多 。 

种 的 描述 ARN OM A) AR, He BRAK 413—500, REAR 
体 257 X 3300 Mikk DEIEZ Ae, Ae BIBRA, WHA 
Wo BEA 1-2 MERA TAY, AWE 4 分 支 , 须 爪 三 分 又 。 盾 板 近 
仆 五 边 形 ,前 缘 略 平 直 , 位 于 前 中 毛 处 轻微 隆起 ,两 侧 缘 平 直 , 后 缘 呈 弧 形 凸 出 ， 表 面 有 密 
集 的 辣 痕 。 前 中 毛 位 于 两 前 侧 毛 之 后 , 感 器 长 鞭 状 , 感 器 基 位 于 后 侧 毛 基 水 平 线 之 后 ， 假 
居 位 于 感 恬 基 下 方 ，PL > AL > AM。。 眼 两 对 ,前 眼 略 大 于 后 眼 、 眼 内 有 斑点 ， 两 眼 均 在 
眼 片 上 。 盾 板 各 部 量度 见 表 lo 








Rl 导 板 各 部 量度 























WE RAR, 32—38, 背 毛 排列 为 : 2、8、8、8、4、4、2 = 36; RER 2, 8, 8, 6, 
4、4、 一 32; 2、8、8、8、6、4、2 二 38。 户 毛 较 长 62.5, SEK 55—625, MEK 
45。 各 足 皆 分 为 7 节 , 基 节 毛 式 1-1-1。 各 是 长 : I= 290, I= 257, II = 310, 1 
节 具 前 中 毛 , 亚 端 毛 , 副 亚 端 毛 和 第 各 1 FA BR ASR, ME 1 ho RI 
FURIE 2 AOR 1 +h E I BR, RK 11o RITRARRE 1 
Ho E M 足 节 具 光 裸 长 鞭毛 2 A 1 根 , 光 裸 长 邯 毛 1o RUTARE 1 
根 。 股 节 具 光 裸 长 凌 毛 1 根 。 

正 横 1 只 和 7 只 副 模 , 1982 年 8 月 采 自 青海 省 黄南州 河南 县 托 叶 玛 地 区 根 有 田鼠 
Microtus oeconomus Pallas Ato 

WORM Neotrombicula ceconomus 新 种 (图 5—8) 

AS By Ah SAV HE E N. microtoides 近似 。 但 本 新 种 感 器 基 位 于 后 蚀 毛 同一 水 平 
线 , 感 洪 长 烘 状 ,其 中 有 三 只 标本 在 中 段 有 微小 刺 1 一 2 枝 。 背 毛 较 多 ， 背 毛 式 不 同 于 前 
种 。 盾 板 形状 也 有 所 不 同 ,后 缘 纯 图 。 

幼虫 活体 时 为 村 黄色 , 体 小 ,椭圆 形 , 饱 食 虫 体 510 xX 400, ATA BA 306 X 240, 
颇 体 颂 肢 基部 缘 面 观 近 似 三 角形 ,有 密集 的 痘痕; 远 节 时 尖 刀 形 ， 亚 未 端的 缘 腹 两 面 有 小 
Ui RYE ADA 2 一 3 叉 , 须 毛 式 裸 - 裸 - 羽 \ 裸 \、 羽 , 须 嘲 毛 4 分 文 ， M3 HEATH 
玉 状 。 盾 板 似 五 边 形 。 有 密集 的 痘 靖 。 前 缘 略 平 直 , 中 间 位 于 AM 前 格 有 隆起 ; 两 侧 缘 
“or PL MRA AL, SAAS Bae OUR AE aT OE Sa, 感 器 
FF AME -KERE REKER, A 3 HRA TERR AR BR OL 2 个 做 小 刺 。 假 
导 位 于 感 器 基部 的 下 方 。PL 显著 六 ,平均 103.10 PL > AL > AM, PW/SD = 1.62, iid 
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图 5--8 EURIE Neotrombicula oeconomus sp. nov. 
5. 躯 体 ; 左 为 背面 , 右 为 腹面 6. 盾 板 和 眼 7: 左 为 背面 , 右 为 腹面 8.2 HI 





两 对 ,两 眼 均 在 眼 板 上 ,前 眼 大 于 后 眼 。 拷 板 各 部 标准 测量 见 表 2, 


22 盾 板 各 部 标准 测量 


























HE 34-42 根 , 正 模 排 列 为 2、10、L0、8、4、4、2 = 40; 副 模 2、10、10、6、4、2 一 
345 2、10、10、8、6、4、2 一 42; 2、10、9、8、6、4、2 一 41。 腹 毛 胸 毛 2 对 , ME 48 一 54 
根 。 足 : AER 7H, EATER Hl 各 足 长 : [一 277; I= 257; I= 307, Æ I 
跨 节 具 前 蹄 毛 , 亚 端 毛 和 副 亚 端 毛 各 1 AS RE 1 OR 
WARRIE 2 根 , 微 刺 R E UTR, RO RRR BMS 1. RAR 
IE 1 Ro EM HAKEE? AME MENE io BARE 1 
A RUAKWE 1 粮 。 各 足 特种 毛 量度 见 图 。 

正 横 1 只 , 副 模 7 R, 1982 年 8 月 27 日 采 自 青海 省 黄南州 河南 县 托 叶 玛 地 区 根 田 鼠 





Microtus oeconomus Pallas HÆ No 
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BAER tat Neotrombicula aeretes 新 种 (图 9—12) 

鉴别 等 征 : Agr S HET Aa N. sinica Wang. 1964 较为 相似 。 但 本 新 种 盾 板 
星 己 形 向 后 凸 出 ,后 侧 角 明显 , 歼 蒜 毛 光 裸 ;感觉 毛 向 后 半 部 分 枝 较 多 , 肩 毛 2 对, PW /SD 
== 1.56, 

AAD FA: 幼虫 活 时 体 为 桔 黄 色 ， 体 小 红色 了 眼 点 明显 。 饱 食 虫 体 长 430(410 一 450) 
宽 345(330—360), 未 饱 食 虫 体 长 323(240—370), 宽 226(200—270), MÆ: MIAT 
AMMA ARN. BPSK Wem BCR, Wet 
1-1-8 FR, SUE, 4 32.3, SURE ESR, RE OK 
2 一 3 Xo ARUAWHE AALS 4A PARES, AMR RESE, 

















图 9 一 12 ERJ ÆI Neotrombicula aeretes sp. nov. 
Cath: 左 为 腹面 , 右 为 背面 ”10. 盾 板 和 腿 LRA: 左 为 腹面 , 右 为 背面 12. Æ I 一 JII 


后 侧 角 明显 。 表 面 有 密集 的 冶 痕 。 前 中 毛 在 前 侧 毛 之 后 ， 感 器 基部 和 后 侧 毛 基 在 同一 直 
线 上 。 感 器 近 端 光 裸 , 远 端 具 较 密 的 分 枝 。 假 由 位 于 感 器 基部 的 下 方 。PL > AL > AM。 
眼 两 对 ,前 眼 大 于 后 眼 , 两 眼 均 在 眼 片 上 。 盾 板 各 部 测量 见 表 30 


2 期 CARS: 青海 新 羡 螨 属 三 新 种 记述 ( 昕 螨 是 : ERED 199. 





RS 盾 板 各 部 测量 



































BE: APRA, 42—52 根 , 背 毛 排列 为 : 正 模 4、10、2、!12、2、6、4、2 一 42; 副 
模 4、10、2、10、2 、10、8、4、2 一 52; 4、10、2、10、10、6、4 = 46; 4, 8, 2,10, 2, 
10、6、4、2 = 48, BE 2 8,4. 50.8(050—52.2), 前 背 毛 长 44.5 (42.5 一 50); GEGE 
43.5(40 一 45)。 腹 毛 : WE 2X, EE 33—43 根 ,前 腹 毛 长 31(27.5 一 35)， 后 腹 毛 长 38.5 
(35—42.5), ARERR AE BEAD 7 W, WEN 1-1-1。 SEK: I 一 257.5， 
I = 237, HI = 295, RI ADARA Ee. EMS 1 hh. RHR RHA 
定名 1 根 ; 膝 节 具 膝 刺 毛 3 根 ,微利 1 根 。 足 I ARI RAS 1 根 6 
膝 节 有 具 膝 刺 毛 1 根 。 足 II KTA 1 RE, ET. REUE 膝 节 I 根 隘 刺 毛 ; 股 节 
具 1 根 羽 状 长 毛 78(67.5 一 87.5)。 

正 模 1 只 副 模 1 只 ; 1982 年 12 月 29 日 采 自 青海 省 互助 县 北山 林场 扎 隆 沟 地 区 沟 牙 
BE Esl Aeretes melanopterus Milne-Edwards. 1867 HW, 另外 3 只 同年 8 月 27 日 采 自 青 
海 省 黄南州 河南 蒙古 族 自 治 县 托 叶 玛 地 区 的 根 男 鼠 Microiws oeconomus Pallas. (1773) 耳 
党 内。 
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THREE NEW SPECIES OF NEOTROMBICULA 
(ACARINA: TROMBICULIDAE) FROM QINGHAI, CHINA 


Hsu PING-KUEN 
(Department of Parasitology, Zhongshan Medical College) 


YANG XI-ZHENG 


(Institute of Endemic Disease Research, Qinghai Province) 


Al the type specimens are kept in Research Institute of Endemie Diseases, Qinghai 
Province, China. 

Neotrombicula microides sp. nov. (Figs. 1—4) 

Body orange, well-fed specimens 413—500 u long. Capitulum: Galeal setae with 
l--2 branches. Palpal setae N-N-BNB. Scutum: PL>AL>AM. Sensillae filiform. Sn 
somewhat behind PL. Standard measurements: AW 82.5, PW 103.3, SB 29.8, ASB 39.1, 
PSB 25, SD 67.5, AP 32.5, AM 53.3, AL 58.3, PL 63.3, Sn 89.1. DS 2.8.8.8(6). 6(4). 
4(4) 2=32—88, VS 40-—58. 

N. oeconomus sp. nov. (Figs. 5—8) 

Body orange, well-fed specimens 510X400. Capitulum: Galeal setae with 2—3 
branches. Palpal setae N-N-BNB. Sentum: PL>AL>AM, PW/SD=1.62. Sensillae fi- 
liform, Sn and PL almost on the same level. Standard measurements: AW 82.5, PW 
103.1, SB 30.8, ASB 36.6, PSB 26.6, SD 63.3, AP 31.6, AM 50, AL 54, PL 64.1, Sn 
93.3. DS 2.10.10.8(6).6(4).4(2).2=384—42, VS 48—54. 

N. aeretes sp. nov. (Figs. 9—12) 

Body orange, well-fed specimens 430 u (410—450 u) X345 u (330—360 u). Capitu- 
lum: Galeal setae nude, Palpal setae B-B-NNB.  Sensillae with branches on distal 
halves, Sn and PL almost on same level, PL>ALS>AM. Standard measurements: AW 
75, PW 99.1, SB 35, ASB 31, PSB 29.1, SD 63.3, AP 31.6, AM 47.5, AL 40, PL 55, Sn 
77.5. DS 4.10.2.12(10)...... =42—52, VS 33—43. 


